Source Information Documents for: FCA US, LLC - Detroit Assembly Complex 


Administrative Consent Orders Violation Notices 
November 21, 2013 March 24, 2022 
Enforcement Notices May 20, 2022 
November 18, 2021 October 4, 2022 
Facility Compliance Evaluations Responses to Violation Notices 
September 22, 2016 October 11, 2021 
June 7, 2018 November 5, 2021 
Staff Activity Reports November 12, 2021 
July 22, 2014 November 23, 2021 
July 20, 2016 November 24, 2021 


December 1, 2021 
December 21, 2021 


November 8, 2017 
October 27, 2021 


December 8, 2021 April 14, 2022 
May 11, 2022 April 25, 2022 
June 2, 2022 June 14, 2022 


Stack Test Report Executive Summaries 


February 13, 2014 
March 18, 2014 


November 11, 2014 
April 10, 2015 
December 1, 2015 
February 2, 2016 
January 23, 2019 
October 22, 2019 


May 25, 2020 
November 30, 2020 
January 20, 2021 
January 26, 2021 


September 8, 2021 
October 7, 2021 


October 12, 2021 
December 16, 2021 
February 7, 2022 

Violation Notices 
September 5, 2014 
February 22, 2018 


September 20, 2021 
October 20, 2021 


November 3, 2021 


As of Tuesday, October 18, 2022 EGLE Air Quality Division N2155: Page 1 of 1 


